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    LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS


    
      
        

        
      

      
        
          	
            AHP

          

          	
            Analysis Hierarchical Process -Processo de Análise Hierárquica

          
        


        
          	
            CEMADEN

          

          	
            Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais

          
        


        
          	
            CENAD

          

          	
            Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres

          
        


        
          	
            CEPDEC

          

          	
            Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil

          
        


        
          	
            CEPED-PR

          

          	
            Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres do Paraná

          
        


        
          	
            COMPDEC

          

          	
            Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil

          
        


        
          	
            CPRM

          

          	
            Serviço Geológico do Brasil

          
        


        
          	
            GRD

          

          	
            Gestão de Risco de Desastres

          
        


        
          	
            IPT

          

          	
            Instituto de Pesquisas Tecnológicas

          
        


        
          	
            MINEROPAR

          

          	
            Serviço Geológico do Paraná

          
        


        
          	
            ONU

          

          	
            Organização das Nações Unidas

          
        


        
          	
            PDC

          

          	
            Proteção e Defesa Civil

          
        


        
          	
            PNPDEC

          

          	
            Política Nacional de Proteção e Defesa Civil

          
        


        
          	
            SIMEPAR

          

          	
            Sistema Meteorológico do Paraná

          
        


        
          	
            SINPDEC

          

          	
            Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil

          
        


        
          	
            UNGA

          

          	
            United Nations General Assembly

          
        


        
          	
            UNISDR

          

          	
            United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction - Estratégia Internacional para Redução de Riscos de Desastres

          
        

      
    

  


  
    APÊNDICES


     APÊNDICE A QUESTIONÁRIO APLICADO AOS AGENTES MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – PERFIL PESSOAL E PROFISSIONAL


    
      
        
      

      
        
          	
            Perfil pessoal

          
        

      
    


    1. Qual sua idade:


    2. Qual seu sexo: ( ) masculino ( ) feminino


    3. Qual sua formação escolar:


    ( ) sem escolaridade


    ( ) ensino fundamental incompleto


    ( ) ensino fundamental completo


    ( ) ensino médio incompleto ( ) regular ( ) técnico em _______


    ( ) ensino médio completo ( ) regular ( ) técnico em _______


    ( ) superior incompleto (curso: ___________ )


    ( ) superior completo (curso: ___________ )


    ( ) mestrado ou doutorado (curso: _________ )


    4. Caso tenha iniciado e/ou concluído algum curso técnico, graduação, especialização, mestrado e/ou doutorado, qual(is) sua(s) área(s) de estudo?


    
      
        
      

      
        
          	
            Perfil profissional

          
        

      
    


    1. Em qual município você atua profissionalmente?


    2. Qual o cargo que exerce:


    3. Há quanto tempo atua nesse cargo?


    4. Qual sua função e/ou atividade principal nesse cargo?


    5. Qual o vínculo de origem do seu cargo:


    ( ) servidor concursado ( ) servidor comissionado


    6. Exerce atividade exclusivamente na área de Proteção e Defesa Civil?


    ( ) sim ( ) não


    7. De modo geral, quais são as principais dificuldades encontradas no seu cotidiano profissional?


    8. Alguma vez você já foi responsável pela desocupação de um imóvel com risco de deslizamento? Quais foram as principais dificuldades e/ou desafios técnicos encontrados (tanto na avaliação do risco quanto na lida com a comunidade)?


    Fonte: Autora (2018).


     APÊNDICE B PROTÓTIPO DO DETECTA (DISPONÍVEL NA PLATAFORMA PROPROFS.COM)
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     APÊNDICE C QUESTIONÁRIO APLICADO AOS AGENTES MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES


    
      
        
      

      
        
          	
            Cursos e capacitações

          
        

      
    


    1. Você já participou de algum curso ou treinamento antes envolvendo mapeamento e/ou avaliação de riscos de deslizamentos?


    ( ) sim ( ) não


    2. Se sim, há quanto tempo?


    ( ) há menos de um ano


    ( ) nos últimos três anos


    ( ) há mais de três anos


    3. Se sim, como compararia com esta recebida agora?


    4. Em uma escala de 1 (ruim) a 3 (muito bom) como você avalia a ferramenta para avaliação de riscos de deslizamentos disponibilizado?


    ( ) 1 - ruim ( ) 2 – bom ( ) 3 - muito bom


    5. Em relação a capacitação recebida e a ferramenta digital utilizada, o que julgou mais significativo para o seu cotidiano, o que mudaria?


    6. No município em que você atua existe algum direcionamento ou esforço desenvolvido para a elaboração de mapeamentos de risco envolvendo deslizamentos?


    ( ) sim ( ) não


    7. Se sim, quais são suas perspectivas ou desafios em relação a trabalho? Como acha que a ferramenta online poderia ajudar nos mapeamentos?


    Fonte: Autora (2018).


     APÊNDICE D RESULTADO OBTIDOS PELOS TÉCNICOS DA PDC E DA CEPDEC - PR EM ANTONINA


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	

          	

          	
            QUESTÃO 01

          

          	
            QUESTÃO


            02

          

          	
            QUESTÃO


            03

          

          	
            QUESTÃO


            04

          

          	
            QUESTÃO


            05

          

          	
            QUESTÃO


             06

          

          	
            QUESTÃO


             07

          

          	
            QUESTÃO 08

          

          	
            QUESTÃO


            09

          

          	
            QUESTÃO


             10

          
        


        
          	
            Casa 01

          

          	
            CEPDEC

          

          	
            90°

          

          	
            6

          

          	
            no solo

          

          	
            7

          

          	
            existente

          

          	
            10

          

          	
            existente

          

          	
            10

          

          	
            árv.

          

          	
            1

          

          	
            madeira

          

          	
            3

          

          	
            isolada

          

          	
            0

          

          	
            meio

          

          	
            5

          

          	
            corte; aterro

          

          	
            15

          

          	
            30°

          

          	
            5

          
        


        
          	
            ANT-1

          

          	
            90°

          

          	
            6

          

          	
            no solo

          

          	
            7

          

          	
            existente

          

          	
            10

          

          	
            existente

          

          	
            10

          

          	
            árv.;rast.;desmat.

          

          	
            4

          

          	
            mista

          

          	
            2

          

          	
            isolada

          

          	
            0

          

          	
            meio

          

          	
            5

          

          	
            corte; aterro

          

          	
            15

          

          	
            10°

          

          	
            1

          
        


        
          	
            ANT-2

          

          	
            60°

          

          	
            4

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            existente

          

          	
            10

          

          	
            árv.

          

          	
            1

          

          	
            mista

          

          	
            2

          

          	
            isolada

          

          	
            0

          

          	
            meio

          

          	
            5

          

          	
            corte; aterro

          

          	
            15

          

          	
            90°

          

          	
            10

          
        


        
          	
            Casa 02

          

          	
            CEPDEC

          

          	
            60°

          

          	
            4

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            existente

          

          	
            10

          

          	
            desmat.

          

          	
            2

          

          	
            alvenaria

          

          	
            1

          

          	
            meio

          

          	
            3

          

          	
            nsa

          

          	
            0

          

          	
            corte; aterro

          

          	
            15

          

          	
            90°

          

          	
            10

          
        


        
          	
            ANT-1

          

          	
            30°

          

          	
            3

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            existente

          

          	
            10

          

          	
            existente

          

          	
            10

          

          	
            árv.;rast.;desmat.

          

          	
            4

          

          	
            alvenaria

          

          	
            1

          

          	
            meio

          

          	
            3

          

          	
            nsa

          

          	
            0

          

          	
            corte; aterro

          

          	
            15

          

          	
            30°

          

          	
            5

          
        


        
          	
            ANT-2

          

          	
            60°

          

          	
            4

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            existente

          

          	
            10

          

          	
            árv.

          

          	
            1

          

          	
            alvenaria

          

          	
            1

          

          	
            meio

          

          	
            3

          

          	
            nsa

          

          	
            0

          

          	
            corte; aterro

          

          	
            15

          

          	
            30°

          

          	
            5

          
        


        
          	
            Casa 03

          

          	
            CEPDEC

          

          	
            60°

          

          	
            4

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            desmat.

          

          	
            2

          

          	
            mista

          

          	
            2

          

          	
            base

          

          	
            5

          

          	
            nsa

          

          	
            0

          

          	
            corte

          

          	
            5

          

          	
            nsa

          

          	
            0

          
        


        
          	
            ANT-1

          

          	
            30°

          

          	
            3

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            árv.;rast.;desmat.

          

          	
            4

          

          	
            mista

          

          	
            2

          

          	
            base

          

          	
            5

          

          	
            nsa

          

          	
            0

          

          	
            corte

          

          	
            5

          

          	
            nsa

          

          	
            0

          
        


        
          	
            ANT-2

          

          	
            30°

          

          	
            3

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            rast.

          

          	
            1

          

          	
            mista

          

          	
            2

          

          	
            base

          

          	
            5

          

          	
            nsa

          

          	
            0

          

          	
            corte

          

          	
            5

          

          	
            nsa

          

          	
            0

          
        


        
          	
            Casa 04

          

          	
            CEPDEC

          

          	
            60°

          

          	
            4

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            existente

          

          	
            10

          

          	
            árv.

          

          	
            1

          

          	
            madeira

          

          	
            3

          

          	
            meio

          

          	
            3

          

          	
            nsa

          

          	
            0

          

          	
            corte; aterro

          

          	
            15

          

          	
            90°

          

          	
            10

          
        


        
          	
            ANT-1

          

          	
            60°

          

          	
            4

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            existente

          

          	
            10

          

          	
            árv.; rast.

          

          	
            2

          

          	
            madeira

          

          	
            3

          

          	
            meio

          

          	
            3

          

          	
            nsa

          

          	
            0

          

          	
            corte; aterro

          

          	
            15

          

          	
            60°

          

          	
            8

          
        


        
          	
            ANT-2

          

          	
            60°

          

          	
            4

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            existente

          

          	
            10

          

          	
            árv.;


            desmat.

          

          	
            3

          

          	
            madeira

          

          	
            3

          

          	
            meio

          

          	
            3

          

          	
            nsa

          

          	
            0

          

          	
            corte; aterro

          

          	
            15

          

          	
            60°

          

          	
            8

          
        


        
          	

          	

          	

          	

          	

          	

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        


        
          	

          	

          	
            QUESTÃO 01

          

          	
            QUESTÃO


            02

          

          	
            QUESTÃO


            03

          

          	
            QUESTÃO


            04

          

          	
            QUESTÃO


            05

          

          	
            QUESTÃO


            06

          

          	
            QUESTÃO 07

          

          	
            QUESTÃO 08

          

          	
            QUESTÃO


            09

          

          	
            QUESTÃO 10

          
        


        
          	
            Casa 01

          

          	
            CEPDEC

          

          	
            90°

          

          	
            9

          

          	
            não

          

          	
            5

          

          	
            menor

          

          	
            3

          

          	
            existente

          

          	
            4

          

          	
            não

          

          	
            0

          

          	
            existente

          

          	
            3

          

          	
            precário

          

          	
            2

          

          	
            fossa

          

          	
            5

          

          	
            rede abast.

          

          	
            0

          

          	
            não

          

          	
            0

          
        


        
          	
            ANT-1

          

          	
            90°

          

          	
            9

          

          	
            não

          

          	
            5

          

          	
            menor

          

          	
            3

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            não

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            precário

          

          	
            2

          

          	
            fossa

          

          	
            5

          

          	
            rede abast.

          

          	
            0

          

          	
            não

          

          	
            0

          
        


        
          	
            ANT-2

          

          	
            90°

          

          	
            9

          

          	
            não

          

          	
            5

          

          	
            menor

          

          	
            3

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            não

          

          	
            0

          

          	
            existente

          

          	
            3

          

          	
            precário

          

          	
            2

          

          	
            fossa

          

          	
            5

          

          	
            rede abast.

          

          	
            0

          

          	
            não

          

          	
            0

          
        


        
          	
            Casa 02

          

          	
            CEPDEC

          

          	
            90°

          

          	
            9

          

          	
            não

          

          	
            5

          

          	
            menor

          

          	
            3

          

          	
            existente

          

          	
            4

          

          	
            não

          

          	
            0

          

          	
            existente

          

          	
            3

          

          	
            precário

          

          	
            2

          

          	
            fossa

          

          	
            5

          

          	
            rede abast.

          

          	
            0

          

          	
            não

          

          	
            0

          
        


        
          	
            ANT-1

          

          	
            60°

          

          	
            7

          

          	
            não

          

          	
            5

          

          	
            menor

          

          	
            3

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            não

          

          	
            0

          

          	
            existente

          

          	
            3

          

          	
            precário

          

          	
            2

          

          	
            fossa

          

          	
            5

          

          	
            rede abast.

          

          	
            0

          

          	
            esgoto

          

          	
            4

          
        


        
          	
            ANT-2

          

          	
            60°

          

          	
            7

          

          	
            não

          

          	
            5

          

          	
            menor

          

          	
            3

          

          	
            existente

          

          	
            4

          

          	
            não

          

          	
            0

          

          	
            existente

          

          	
            3

          

          	
            precário

          

          	
            2

          

          	
            fossa

          

          	
            5

          

          	
            rede abast.

          

          	
            0

          

          	
            esgoto

          

          	
            4

          
        


        
          	
            Casa 03

          

          	
            CEPDEC

          

          	
            90°

          

          	
            9

          

          	
            sim

          

          	
            3

          

          	
            maior

          

          	
            1

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            não

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            precário

          

          	
            2

          

          	
            fossa

          

          	
            5

          

          	
            rede abast.

          

          	
            0

          

          	
            não

          

          	
            0

          
        


        
          	
            ANT-1

          

          	
            60°

          

          	
            7

          

          	
            não

          

          	
            5

          

          	
            maior

          

          	
            1

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            não

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            precário

          

          	
            2

          

          	
            fossa

          

          	
            5

          

          	
            rede abast.

          

          	
            0

          

          	
            não

          

          	
            0

          
        


        
          	
            ANT-2

          

          	
            60°

          

          	
            7

          

          	
            não

          

          	
            5

          

          	
            maior

          

          	
            1

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            não

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            precário

          

          	
            2

          

          	
            fossa

          

          	
            5

          

          	
            rede abast.

          

          	
            0

          

          	
            não

          

          	
            0

          
        


        
          	
            Casa 04

          

          	
            CEPDEC

          

          	
            90°

          

          	
            9

          

          	
            sim

          

          	
            3

          

          	
            menor

          

          	
            3

          

          	
            existente

          

          	
            4

          

          	
            não

          

          	
            0

          

          	
            existente

          

          	
            3

          

          	
            precário

          

          	
            2

          

          	
            fossa

          

          	
            5

          

          	
            rede abast.

          

          	
            0

          

          	
            não

          

          	
            0

          
        


        
          	
            ANT-1

          

          	
            90°

          

          	
            9

          

          	
            sim

          

          	
            3

          

          	
            menor

          

          	
            3

          

          	
            existente

          

          	
            4

          

          	
            não

          

          	
            0

          

          	
            existente

          

          	
            3

          

          	
            precário

          

          	
            2

          

          	
            fossa

          

          	
            5

          

          	
            rede abast.

          

          	
            0

          

          	
            não

          

          	
            0

          
        


        
          	
            ANT-2

          

          	
            90°

          

          	
            9

          

          	
            sim

          

          	
            3

          

          	
            menor

          

          	
            3

          

          	
            existente

          

          	
            4

          

          	
            não

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            precário

          

          	
            2

          

          	
            fossa

          

          	
            5

          

          	
            rede abast.

          

          	
            0

          

          	
            não

          

          	
            0

          
        

      
    


    Fonte: Autora (2018).


     APÊNDICE E RESULTADO OBTIDOS PELOS TÉCNICOS DA PDC E DA CEPDEC-PR EM MORRETES 


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	

          	

          	
            QUESTÃO


             01

          

          	
            QUESTÃO


             02

          

          	
            QUESTÃO


            03

          

          	
            QUESTÃO


            04

          

          	
            QUESTÃO


            05

          

          	
            QUESTÃO


            06

          

          	
            QUESTÃO


            07

          

          	
            QUESTÃO


            08

          

          	
            QUESTÃO


            09

          

          	
            QUESTÃO


            10

          
        


        
          	
            Casa 01

          

          	
            CEPDEC

          

          	
            60°

          

          	
            4

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            existente

          

          	
            10

          

          	
            árv.

          

          	
            1

          

          	
            alvenaria

          

          	
            1

          

          	
            isolada

          

          	
            0

          

          	
            base

          

          	
            1

          

          	
            inexistente

          

          	
            0

          

          	
            nsa

          

          	
            0

          
        


        
          	
            MOR-1

          

          	
            60°
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    Obs.: resposta correta = 2; parcialmente correta = 1; incorreta = 0
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